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ご愛巧者アンケートにぜひご協力ください。 

ろ後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを 
実施しています。 

ダイキンエアコン ホー ムぺ ージ 

https://www.cs.daikinaircon.com/ 



取 扱 説 明 書 


STRGflmGR 


♦このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき， 

:まことにありがとうございます。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ 

謂をい。 ご使雨前に r をを上のごを意」を必ずお読みください。 

:懼瞧議みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元【こ 
議議誓;てください。 

国擾議画議圓議お買い上げ日、酿売店をなどの記人を確かめて、 
議 iiiiiiliiiiiii 挺さい。 


機種名 (総称名) 


S28MTES-W (C) 

S36MTES-W (C) S40MTEV-W (C) S40MTEP-W (C) 
S28MTEV-W に） S50MTEV-W に） S50MTEP-W (C) 
S36MTEV-W (C) S56MTEV-W (C) S56MTEP-W (C) 







































エコ自動運転の m 

室内-屋外温度に応じて、自動で最適な温度と 
運転モードを選び、快適性と省エネを両立しまず。 


タイマ^澤車ち 111111 IBgl 

停止するまでの時間、および 
星転するまでの時間び設定できます。 


風ないス運輯〇™ 

風向と風量を調節して、 

風び直接体にあたりにくくします。 


巧 sTRenmeR 


r スト IJ — マ J とは… 


プラズマ放電の一種である r ストリーマ放電 J によって酸化分解力の強い高速電モをエアコン内 
に生成させ、光細媒集塵•脱臭フィルターで捕獲したウイルス※1やアレル物質※2をすばやく 

抑制-除去する機能でず。 （高速電子は、本体内で発生しまずので安全でず） 


《 ] 試験機関 
試験方法 

或昂絲口;^ 


(財）日本食品分析センター 
ウイルスにスト U - マを照射 
99.9%!；■(上抑制 


《2試験機関 
試験方法 
試験結果 


和歌山県立医科大学 

アレル物質にスト1」ーマを照射 

日日.日％しツ上除去 


運転中にスト U - マ放電の「シュー」という音びしますび異常ではありません。 

また、ご使用環境により、音びルさくなったり、音質び変わることびありますび、異甫ではありません。ストリーマ 
放電により微量のオゾンび発生するため、吹出□からニオイびすることがありますび、ごくわずかであり、健康 
に支障はありません。 
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エアコンを 
清潔に保ちたい 


運車云のしむ、た （産転/停止、エコ自動運転、 
產転切換、温度調節、風量調節、風向調節、 
サイン IJ セット） . 

運転のしかた (風ないス運転、快眠運転、 
スト U —マ空気清ミき重転、内部ク U —ン産転、 
タイマー運军占 . 


スト I 」ーマ放電の分解力で 
ウイルスやイヤなニオイを抑え、 

お部屋の空気を定れいにします。 

を風運転としてをお使いいただけます。 


お手入れのしかた . 

■お手入れ早見表 
• 前面パネ J レの取がし-取付け 

•エアフイルター/スト|」ーマユニット/ 

光触媒集塵-脱臭フィルターの取外し-取付け 

♦スト U —マユニットの分解と組立て 


こんなとさは . 

■日常の点検について 
•長期間使わないとを 
•運転中に停電になった日 
■雷びなり始めた b 
• 運転ランフび点滅するとき 

故障かな？と思った5 . 

tt 様 . 

保証と アフターサービス . 

■お付場所について 
• 別売品について 

お客様ご相談窓 □/ 長期使用製品ち全 
表示制度に畐づく本体表示について… 

よくあるご質問 . 1 


エアコン内部を乾燥させ、 

さらにスト U —マ放電の分辭力で、 
カビやニオイの発生を抑えます。 


























巧々卜 ので、ホ音 

ws^Sfm ^ —I—i/J t—I t ^1 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 
内容馈示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■ r 表示」を無視して、誤った取扱いをずることによって生じる内容を、次のように区分していまず。 


A ちな / 1- 「死 t や重傷を負ラおそれがある 
/■\ ^1=1 内容」を示しています。 

A ご■^ゴ C r けびや財産に損害を到ブるおそれ 
/ ■ \ /±，鼠びある内容」を示しています。 

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 

「してはいけないこと」を表しています。 

aA 「しなければならないこと」を表しています。 



燃や感靈、 

大けがを防ぐために 
お守り<だをい 


電源プラグ 


/が二 


み:!か>かかか>かがか>かががか紛が微>巧が》泌かわ々が»泌か»か》»泌めかが泌份泌かが從れ 


《電源プラグの有る機種の場合 

，。み 

I / 


禁止 


電源プラグやコードは 

0 ■運乾中にプラグを巧かない。※ 

(感電や放電による火災の原因） 

■電源コードを持つて巧かない。^ 

(が線による、発熱や発火の原因） 

■めれた手でフラグの巧き差しや操作はしない。 * 

(感電の原因） 

■を中で接続したり、延長コードの 
使用、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、火災の原因） 

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や火災の原因） 

■プラグは根元まで確実に差し込む。※ 

(接触不良による感電や义災の原因） 

■定期的にプラグのホコリを 



〇 

必ず実施 


。がみみ-.:««み-*•み冉"柏柏冉 


室内ユニットは 

0 ■動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

禁止画ホ青密機器や食品、美術品の巧巧、 
動植物の飼育や 
裁培などに使わない。 

(品質お下などの原因） 




乾いた巧でふき取る。※ 

(湿気などで絶縁不良となり、 
発熱や発火、义災の原因） 


;节、 


巧 m I 

〇 


異常-朗璋時には直ちに使用を中止する 

異常-故障例 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 
•電源フラグが変色している。 

必ず実施 •こげ臭いニオイびする。 

♦ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

参室内 ユニッ トか!5水び漏れる。 

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 
発煙、火災などの原因） 

すぐに運転を停止し、電源フラグを抜くか、ブレー 
力一を切ってお買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 


►19 ページ 


〇 

必ず実胞 


み W 微微微が微微みが微微微が微微微が微微みがが微做度ががが微 SKWKWSKWKWWSWMWHWMWSJWWWSMMKWW ! •が}«»»， 


‘W パを 


■ユニットの 下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損や故障の原因） 

■燃焼器具と一緒に 
運転ずるとさは、 

こまめに換気ずる。 

(酸素不足による頭痛など 
の原因） 

■燃焼器具は、風が直接あたらない 
場所で使用ずる。 

(不完全燃焼の原因） 

圓乳幼巧の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪イヒや電池誤飲の原因） 


STOO 己 

















































































各部の名前と働を 


き内ユニット 


エアフイルター(黒色） 


吸込 □ 

(上面） 




前面パネル 



吹出 □ 


J レーノ、- 

(左ち風向調節羽根） 

(の化□内部）_ フラップ 

(上下風向調節羽根） 

ストリーマユニット 

光輔媒集塵 • 脱臭フイルター (灰色）- 


機種ち 


電源プラグ 
S28MTEV-W に） 
S36MTEV-W に） 
S40MTEV-W に） 
S50MTEV-W に） 
S56MTEV-W に） 
じは付いていません。 


電源コード 


本体操作部 


受信部- 

巧モコジが S 鑛戀靈を.'.'::’ 
受ける麵懸です:。.胃；旨だ:'.'' 

参穩漫を髮けると:、：受握戀と 
同搪に運起ランプが点滅し， 
受信を確認できまず。 

参運転開始…ピッピッ。 

参設定変更…ピッ ]5 
♦運乾停止…ピー」 


運転色 
タイマー皮 

離クリーン n^L. 
osMi ^ L ' n^y *. 



室内温度センサー部 

室内の湿度を感化しまず。 


運乾ランプ(緑） 

タイマーランプ(偿） 

内部クリーンランプ(緑） 

..点滅した忌を.:ス:'トリ:^難測;贾读鲁 
をお讓人れして <だ送'む韻:を终ぷ; 


► 10,12. 13ぺージ 


運乾/停止ボタン 

押ずと遲窗モードは r エコ自動 j 、 
風量は r 宜動」'で達範します。 

もう一度押すと停止します。 
•リモコンがみつからないとき 
などにご使巧ください。 


まかユニット 


吸込 □ 一 

(側面-背丽 




吹出 □ 


ドレン排水 □ 

日爱房運転時、室かユニットから 
化た水を排出します。（底面後ち) 



(イラストは S 28 MTES / S 36 MTES ) 


巧媒配管、接続電線 
電源電線 

请お J ラグががいていない機種の み） 

機種ち 

アース端ぞ 

(内部） 

ドレンホース 

を居’ドフイ運車五面、 

室巧 ユニッ トか 6 
化た水を排出します。 







